TOMASZ BIELSKI 


Doktór Wszech nauk lekarskich, 


przeżywszy lat 68, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł d. 24 Sierpnia 1581 r. 


w Piszczanach. 


W ciężkim smutku pograżona żona wraz z córką, zięciem i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Sobotę dnia 3 Września 1881 roku 
o godz. 5 po południu z dworca kolei żelaznej wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


